सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ 
सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय 
उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उहदीष्टांतर्गत रु. 
१३२,६३,९७,५६१/- (रु.एकऱो बत्तीस कोटी, त्रेसष्ठ 
लक्ष सत्याण्णव हजार Waal एकसष्ठ मात्र) इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र. १४९ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०४ जुले, २०२३. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा राज्यस्तर (रुग्णालये), मुंबई यांचे पत्र जा.क्र./आसेआ/कक्ष -३/टे- 
३/ सन २०२३-२४/प्रमा/पुमा /विसंसेरु/9१२९/२३ दि.२२.०६.२०२३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय 
उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उददीष्टांतर्गत रु. १३२,६३,९७,५६१/- (रु.एकशे बत्तीस कोटी, त्रेसष्ठ लक्ष सत्याण्णव 
हजार पाचशे एकसष्ठ मात्र) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय 
उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उदीष्टांतर्गत रु. १३२,६३,९७,५६१/- (रु.एकशे बत्तीस कोटी, त्रेसष्ठ लक्ष सत्याण्णव 
हजार पाचशे एकसष्ठ मात्र) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
अनुक्रमे लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ या लेखाशिर्षातर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाळी 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये जुले २०२३ च्या अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८ 


नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे 


विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
विवरण पत्र-अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष कार्यक्रम बीडीएस वर | सन २०२३-२४ या । प्रशासकीय 
उपलब्ध अनुदान | आर्थिक वर्षामध्ये  मान्यतेसाठीचा 
(सन २०२३-२४) । प्रस्तावित पुरवणी । प्रस्ताव 
मागणी सन २०२३-२४ 
| ४२१० ११२८ | विभागीय संदर्भ सेवा 
(५२- यंत्रसामग्री व | रुग्णालय, नाशिक व 
साधनसामुग्री  । अमरावती येथील 
Seater cue Gm वेव त वते. बर शा त 
साहित्य सामुग्री 
खरेदीबाबत 
एकुण १३२,६३,९७,५६१ 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपज्ञील (परिशिष्ट-इ) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिळ । खरेदी सन २०२३-२४ या | प्रशासकीय 
करावयाच्या आर्थिक वर्षामध्ये | मान्यतेसाठीचा 
बाबींची एकूण | अंदाजित प्रस्ताव 
संख्या आव्यक निधी सन २०२३-२४ 
हिं ४२१० ११२८  । वैद्यकीय उपकरणे व | १९१ १३२,६३,९७,५६१ | १३२, ६३,९७,५६१ 
साधन सामुग्री 
५२- यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री 
एकूण १३२,६३,९७,५६१ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८ 


०२. 


उपरोक्त प्रस्तावासाठी आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 


दि.२१.०६.२०२३ रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर खरेदीच्या अनुषंगाने 
परिशिष्ट- अ व परिशिष्ट-ब सादर केलेले आहे. 


०३. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 


नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी 
देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या 
अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


सदरहू औषधांची saree खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 
१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
(9) सदर खरेदीसाठी रक्‍कम रु. १३२,६३,९७,५६१/- (रु.एकशऱी बत्तीस कोटी, त्रेसष्ठ लक्ष सत्याण्णव 
हजार पाचशे एकसष्ठ मात्र) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ या लेखाशिर्षांतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली 
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सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये जुले २०२३ च्या अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणाऱया निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुकक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 
८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील जुले २०२३ च्या अधिवेशनातील पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 
१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी 
99) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित करण्यात यावेत. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख सहसंचालक, आरोग्य सेवा राज्यस्तर (रुग्णालये), मुंबई यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१२३०२०१२१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 


5 A C H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba5 
SHAMKANT ण oss 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE3 


6E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA13949 
8B2, cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 
Date: 2023.07.04 15:13:10 +05'30" 


(सचिन देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८ 


संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ 


३) 
) 
) 
६) अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


tof 


७) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
११)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
92) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) 
) 


vo 


१३) वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१४) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 
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Name of Machinary & 
Equipment 


3 Tesla MRI Machine with Turn key work 


Imported Central Oxygen Suction Nitrous and Air 
System with Liquid Oxygen Plant 

3 
Wheel Chair 


Instrument Trolly 


Oncology Dept. 


Advance Dual Energy Digital Linear Accelerator 
With Turn Key work 


CT Scanner & Virtual Simulation 
System 


High Dose Rate remote after loading Brachytherapy 
unit with cobalt 


Medical Physiscs Dosimetry & Mould room Equipment 
External RT Treatment Planning system+Networking 


Tomotherapy machine 
3 {Survey Meter (Ion Chamber based) 


Secondary standard dosimeter 
Raditional Frequency Analyser 


| गी (Lael = 


= 


Immenohistochemistry Set 


Gamma Zone Monitor 
Gamma Knife 


Gamma Camera and Other Nuclear Medicine 
Eqipments 


Cyberknife 


Bone Marrow Transplant Unit 


Electro Hydrolic OT Table 


Flexible fiber optic Endoscope with Image 
porcesor,3cheap camera and light source,co2 
insufflator 


Cardiac Department 


Cardiac Modular Multiparamonitor with ETCO2 


9 
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31 |Intra Aortic ballon pump 


32 


150000000 


Standard 
Standard 
Standard 


1000000 


Portable Ultra sound Machine 188000 
400000 


2000000 


Cardiac Monitor for recovery room 450000 USFDA/CE 


ग 2 
Stemum Saw & Restemostomy Saw Machine 650000 ३१११७ रर 
30 |Biphasis Defibrillator with AED Monitor 450000 USFDA/CE 3 
2000000 USFDA/CE 1 

Cardiac Surgery OT Table 1125000 USFDA/CE 1 


साहित्य सामुग्री मागणी यादी .... 


Appro. Unit Amravati Total Price 


price 


AERB,IEC,CE/ 1 
USFDA 
Approved 
AERB,IEC,CE/ 
USFDA 
Approved 


1 


0 


158000000] AERB,IEC,CE/ 
USFDA 
Approved 
AERB,IEC,CE/ 
USFDA 
Approved 
AERB,IEC, 
CE/USFDA 
Approved 


20000000 1 
Standard 

10000000 1 
Standard 


250000 
40000 


1 2 


1 2 


75000000 


1 
1 
10 
5 
1 
2 
1 
40000 
250000 
40000 
100000 
200000 
188000 
400000 
50000 


200000 
5000000 


2000000 


50000 
200000 
100000 
135000 
320000 


50000 


1000000 
3 
USFDA/CE 


USFDA/CE 


USFDA/CE 1 


4500000 
2 


2 


1 
5 
1 
3 


2 3 


1 
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Name of Machinary & Appro. Unit Amravati Nashik Total Unit 
Equipment price 


Computerised Stress Test Machine (TMT Machine) 1500000 USFDA/CE 1 2 


ardiac Bed 
3 
3 


Total Price 


33 
3 475000 
230400 
390000 
700000 
5732174 
35000 
69104 
600000 
5000000 
114000 
81600 
137500 
50000 
800000 
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5 
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[००] 


T 350000 
Portable 100 M A Xra 345520 USFDA/CE 
Multipara Monitor with Central Station (Wireless 300000 USFDA/CE 


a 


0 
ardiac Cathlab 50000000 USFDA/CE 
nesthesia Machine 1140000 USFDA/CE 


is3] 


ECG Machine 136000| _ USFDA/CE 
55000] _USFDA/CE 


a) 


2 


(०३ 


| | 


|» 


Temparary Pacemaker 400000 USFDA/CE 


2 


eurology Department 


Zz 


euro Electrosurgery machine 900000 IEC,CE/ 


nternal Defibrillator with internal paddles 500000 USFDA/CE 
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euro Endoscopy Unit 
Neuro Suction Machine(Liposuction) 
र 
DA 
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30000000 IEC,CE/ 
USA 3500000 IEC,CE 


55 
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56 |Rdiofrequency Generator 1000000 IEC,CE/ 


7 


8 |Fully Automatic Biochemistry Analyser 1400000 CE/USFDA 


9 |5 Part Hematoloy Cell Counter 1600000 CE/USFDA 


uw uw 


uw 


3 Part Hematoly Cell Counter 350000 CE/USFDA 


61 
62 


63 |Trinacular Microscope 180000 CE/USFDA 
4 |Electrolyte Analyser 220000 CE/USFDA 


150000 CE/USFDA 
5 |Semi Autoanalyser 250000 CE/USFDA 
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Binacualar Microscope 48000 CE/USFDA 


Blood collection chair 
Deepfreezer ILR 
Electronic Rotary Microtome 


Thunder Beat 400 with bipolar resection set 3000000 CE/USFDA 
Flexible Ureteroscope with accessories 900000 CE/USFDA 


1000000 CE/USFDA 
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MRI software USFDA 
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साहित्य सामुग्री मागणी यादी .... 


Name of Machinary & Appro. Unit Amravati 
Equipment price 


Semi Rigid Uretroscope 6 to 7.5 400000 CE/USFDA 


Disposable Flexble Uretroscope set with its complete 1200000 CE/USFDA 
accessories 


74 |Morciloscope 
ग 


5 
76 


[००] 


Nephroscope 22 Fr 400000 CE/USFDA 
Nephroscope 19 Fr 400000 CE/USFDA 


Pneumatic Lithotripter with compressor and 250000 CE/USFDA 
accessories 


C Arm Machine 1500000 CE/USFDA 


2 |Surgical Cautery Machine (Valley Lab FT 10) 2500000 CE/USFDA 


oe) 
Pp 


oe) 4141: “N 
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83 |Shock Pulse 3500000 CE/USFDA 


4 |Thulium Laser 60 watt with all accessories 9000000 CE/USFDA 
Harmonic Scalpel with accessories set 3500000 CE/USFDA 


Formalline Chembers of various size (Small, Medium, 600000 CE/USFDA 
Large- 6 and Extra Large -2) 


87 |Nephroscope 19.5 FR 750000 USFDA/CE 


22 
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8 |Nephroscope 22 FR 690000 USFDA/CE 
Nephroscope 24 FR 650000 USFDA/CE 


Cystoscope with Telescope 30degree degree 4mm 360000 USFDA/CE 
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Telescope 30degree degree10mm 39000 USFDA/CE 


So 


Nephroscope Peadiatric 55000 


So 


Ureteroscope Peadiatric 55000 


2 


९2 


USFDA/CE 
USFDA/CE 
USFDA/CE 


Monopolar Working Element Thumb operated Passive 550000 USFDA/CE 


4 28000 


Bipolar Working ElementThumb operated Passive 650000 USFDA/CE 


Ne} 


7 |Xenon Light Source with cord 36000 USFDA/CE 


Ureteroscope 8-9.8 65000 USFDA/CE 


So 


USFDA/CE 
0 |RO Plant 2000 Itr/hr 80000 USFDA/CE 


; 


So 


101 |Autoclave Machine 4 Drum 110000 USFDA/CE 
02 |Dialyzer reprocessing unit 4500 
103 |OT Table for Plastic Surgery 80000 


Laproscope for Pead OT 300000 
Central Oxygen,Nitrous,Air,Suction Systems British 
55000000 Standard 
106 |Thulmium laser withs with Accessories and Fiber USFDA/CE 
(minum 1200 co eal 
107 |RT Rtractor for transplant 950000 USFDA/CE 1 
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Ureteroscope 6-7.5 65000 


Total Price 


39000 
55000 
55000 
84000 
550000 


650000 


72000 
195000 
260000 
160000 
110000 

90000 

80000 
300000 


108 |Extra Corporeal Shokwave Lithotripsy Machinw with 32500000 USFDA/CE 1 1 32500000 
5 EMD Disc and Turnk key 
g 


Electric Cautery Machine(Vally Lab) 950000 USFDA/CE 


5 4750000 
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Name of Machinary & Appro. Unit Amravati Nashik Total Unit 
Equipment price 
4 


HHP Autoclave Jmbo 900000} USFDA/CE 
HHP Autoclave High Speed Cylindrical 300000) USFDA/CE 
Fowler Bed With Matterss 19133] USFDA/CE 


Holmium Laser with endoscopic units with 
TUR Endoscope with video Camera 
retheroscope 22 Fr 
retheroscope19 Fr 
ithoclast with compressor 
ead Apron Hanger 
a Pee 


Blood Centre Demand RRSH Amravati 2023-24 


3 |D 
12 onner camp chair for Outdoor 25000 USFDA/CE 15 
124 |Blood Storage Regrigerator 2-8 degree celsius(1000 1000000 USEDA/CE 2 
blood bag capacit 
lasama Deepfreezer (-40°) 800000 USFDA/CE 


D Gel Machine For X Match 
D Incubator 
28 {Digital Incubator 
29 |Digital PH Meter 
30 |Di electric Tube sealer 
31 |Blood bag weighing Scale 12 


Deepfreezer(-26°) for Ice Pack Making 1000000 USFDA/CE 


50000 USFDA/CE 


Weighing Machine for Donner Weight 28000 USFDA/CE 


Domestic Refrigarator 36000 USFDA/CE 2 
onor Coach Automatic bed 230000 USFDA/CE 10 
0 


Total Price 
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375000 
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1 
1 5000 
224000 


7200 
230000 
46000 
16000 
4400 
16200 
18000 
2500 
69000 
11000 
14440 
5600 
4000 
180000 
4000 
4560 
3840 
26400 
350000 
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ide Storage cabinate 
Elisa Washer 
Taco Meter 
ell Washer 
Elisa Reader 
ygro Meter 
43 |Platelate Agitaor with inubator 
4 ench Top Centrifuse machine 
45 |Binacular Microscope 
146 

47 [Plate Shaker 
Blood Collection Monitor 1 
Poratble Temprature indicator 
BP appratus Digital 12 
Stethoscope 12 
Blood bag Tube stripper 12 


Gel Systems for grouping 350000 USFDA/CE 
and cross matching 

‘an Digital Blood bank scale 60000 USFDA/CE 
Hot Air Oven 45000 USFDA/CE 


icrocontroller base 270000 USFDA/CE 
cryoprecipited bath 
157 1870000 USFDA/CE : 
extractor 
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Name of Machinary & Appro. Unit Amravati Nashik Total Unit 
Equipment price 
1 


158 |Sterile Conecting device 3037910 USFDA/CE | 1 | 3037910 
159 |Server Based Blood bank 363077 USFDA/CE 
software 
160 Fully Automated Apheresis 2884000 USFDA/CE 
equipment portable one 


61 |Plasma Expressor 48000 USFDA/CE 


162 |Refrigerated Centrifused 1500000 USFDA/CE 
16cups 


3 |Plasma Thawing Bath 82000 USFDA/CE 
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164 |Cell Counter 6 part 

Autoclave Machine 25 liter 
Incubator-15 liter 
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ingle Pan Digital blood bank 
48000 USFDA/CE 


169 |RH View box 40000 USFDA/CE 


Digital Temprature Central monitoring systems 2७0) USFDA/CE ग 
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Blood Bank Bank Vehicle 11 seater for outdoor camp 4000000 USFDA/CE 


Nat Machine for TTI Test 11000000 USFDA/CE 


Deep Freezer 80 Celsius for Plasma 700000 USFDA/CE 


Blood Collection Monitor with shaker 80000 USFDA/CE Ee 


Plasma Expression 90000 USFDA/CE | 0 
Laminar Air Flow 220000 USFDA/CE = ae 220000 
Cell Counter 3 parts 300000 USFDA/CE | oOo | 300000 


184 |Elisa Processor Fully automated 4 plate 2200000 USFDA/CE 2200000 


Ice Line Refrigerator 460000 USFDA/CE | o | 41 460000 
186 |Flash Autoclave Machine 750000 USFDA/CE 750000 


, 
187 |Fully Automated Biochemistry analysier 1400000 1 1400000 
With protien Test USFDA/CE 


[००] 


_= 
uo 


9 1 
र 1 

188 [Semi Auto Analyser 340000 USFDA/CE 1 1 340000 
ह 1 
1 


189 |Gama Base Blood irradiation machine for 20 bags 600000 USFDA/CE 1 600000 
190 |Automated HB Detector with report system 1200000 USEDA/CE 1200000 


191 |ETO Sterilizer 30000 USFDA/CE 1 30000 
1326397561 
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